取扱 説明 | お 客 様 へ | @ ご 使用 の 前 に 安全 上 の ご 注意 と 取扱 説明 を よく お 読み の うえ 、 正 し く 安 全 に お 使い くだ さい 


SHARP 。 
ご 使用 方 法 ダウ ン ラ イト 用 アジ ャ スト プレ ー ト 上 取 払 
する LED 器 具 ( 別 売 ) の 「 施 工 ・ 取 扱 説明 書 ] を 参照 し て くだ さい 


形 名 
ご 使用 上 の ご 注意 ン DL-YAOO1 1] 
@ 器 具 に 殺 躍 剤 等 を か け な い で くだ さい 。 カ バー、 グ ロー ブ 等 の 落下 変質 変色 の 原因 と な り ま す 。 この た び は 、 お 買 い 上 げ い た だ さき 、 ま こと に あり が と う ご ざ いま す 。 
@ ご 使用 の 前 に 安全 上 の ご 注意 と 取扱 説明 を よく 半生 PR の 
お 安 様 へ 念 施工 に は 電気 工事 士 の 資格 が 必要 で す 。 必 ず 販 売店 工事 店 に ご 依頼 くだ さい 。 
ポ AA 


@ 本 説明 書 は 大 切 に 保管 し こく だ さ 


安全 上 の ご 注意 


合 婦 名 二 取扱 い を 誤っ た 場合 、 使 用 者 が 死亡 
= 圭 『F コ 負う こと が 想定 され ます 。 


この 器具 は 天井 埋 込 専用 器 a i 屋内 配線 の 電源 ・ ケ ー ブ ル 等 が 本 体 に 接触 し な い 
外 に は 取付 け な い で くだ さい 。 火 災 ・ 落 下 の 原 因 よう に 施工 し て くだ さい 。 ま た 、 器 具 の 取付 部 
と どなり ます 。 を 除く 外 か く が 、 造 営 材 - ダ クト に 直接 触れ な い 
よう に 施工 し て くだ さい 、。 施工 に 不備 が ある と 、 
火災 -・ 感 電 の 原因 と な り ま す 。 


器具 の 改造 、 部 品 の 変更 は 


: 行わ な いで くだ さい 。 火災 
床 面 壁面 傾斜 天井 補強 の な い 天井 . 感 協 . 落下 . 転 仙 BORE 
器具 本 体 表示 また は 本 説明 書 に 従っ て 施工 し て と な り ま す 。 
くだ さ し 。 好 工 に 不備 が ある と 、 火 災 - 感 二 潮 電源 電圧 は 、 器 具 銘 板 ま た は 本 説明 書 に 記載 さ 


RA れ て いる 定格 電圧 で ご 使用 くだ さい 。 過電圧 を 


a 、 厳 加え る と ラン プ 寿 命 が 短 く な る ほか 、 部 品 が 週 
周囲 温度 5 一 G5C 以 外 で は 使用 し な いで くだ さ 熱し 火災 ・ 感 電 の 原因 と な り ま す 。 


い 。 次 災 の 原因 と な り ま す 。 
中 EE 


a すぐ に 電源 を 切っ て くだ さ 
を 使用 し な いで くだ さ し 6 SS 和 . 間 の 有 基 と な り ま す 。 


后 電 ・ 謗 常 が お さま っ た こと を 確認 し 
居 HE た o = 
点検 と お 手入れ 方 法 RN スト ー ブ た の ち 、 工 事 店 、 お ) i い 上 D の 


保証 と アフ ター サー ビス 


ga 自 |- = に R | 談 く だ さ 
1 . 明る く 安 全 に 使用 する た め に 6 ヵ月 に 1 回 程度 、 点 検 お よび 清掃 を お こ な う 問 具 に そ Mo 布 や 紙 等 の 可 52 
こと を お すす めし ます 。 燃 物 で 覆 わ な いで くだ さい 。 火災 感電 落下 の 
( 1 ) 点 検 項目 (2) 清 掃 回 吉 肌 PLED に ホコ リ が つく と 明る さ を 損 原因 と な り ま す 。 
- ラ ンプ が 切れ て いま せん か 。 うば か りか 、 器 具 自 体 の 寿命 を 短く し ま 
人 へ 注意 時 和 た 導入 


EE リリ 
修理 を 依頼 され る と き は 


1 異常 が 発生 し た と き は 使用 を や め て 、 必 ず ス イッ チ を 切っ て くだ 
さい 。 
2 お 買い あげ の 販売 店 (工事 店 ) に 、 次 の こと を お 知ら せく だ さい 。 
8 品名 : LED 照 明 ・ 形 名 (上 記 の 形 名 ) 
・ 設置 完了 日 (上 記 年 月 日 ) ・ 故 障 の 状況 (具体 的 に 
・ ご 住所 (近所 の 目印 も 合わ せ て お 知ら せく だ さい 
・ お 名 前 ・ 電 話 番号 ・ ご 訪問 希望 
保証 書 に つい て 
・ 保証 書 が 必要 な 場合 は 、 販 売店 (工事 店 ) ま で お 申し 昌 
証 期間 … 設 置 完了 日 か ら 1 年 間 で す 。 
保証 の 免責 事項 
・ 保 証 の 免責 事項 に つき まし て は 、 保 証書 、 ま た は カタ 
参照 くだ さい 。 
保証 期間 中 
・ 販 売店 (工事 店 ) ま で お 申し 出 く だ さい 。 
保証 期間 が 過ぎ て いる と き は 
・ 修 理 す れ ば 使用 で きる 場合 に は 、 ご 希望 に より 有料 で 修理 させ 
て いた だ きま す 。 
提 修 用 作 能 部 品 の 保有 期間 
よ LED 照 明 の 補修 部 品 を 製造 打ち 切り 後 、 最 低 G 年 
し て し いい ます 。 
多用 性 能 部 品 と は 、 そ の 製品 の 性 能 を 維持 する た め に 必要 な 


. 5 な 属 メッ キ 処 理 | 傷つき や すい 部 分 で すか ら 、 和 柔らか 
ガタ ツキ ゆるみ はち | 金属 浴 装 処理 | い 布 で 1-2 回 軽く 拭い て くだ さい 。 
り ま せん か 。 薄め た 中 性 洗剤 を 使用 し 、 洗 剤 が 残 電気 NV 会 は 、 電 気 ョ tT 術 基準 に 資格 者 が 行 さて いい)。 一般 トノ 

・ 可動 部 は 異常 な く 動作 し ます か 。 ら な いよ うに よく 水洗 いし て その ま 昌和 工事 必要 な 場 ロ は 、 の 技術 基準 に 従っ て 有人 資格 者 カ 行っ て く だ さい 。 般 の 方 の 工事 は 法律 
・ 異常 な 臭い 、 音 、 発 熱 は あり ま アク リル | ま 朝 か し て くだ さい 。 乾い た 布 で 抵 で 禁止 され て いま す 。 

せん か 。 プラ スチ ッ ク | く と 静電気 が 生じ 、 ホ コリ が つき や 
・ ガ ラス 、 プ ラス チッ ク 部 品 等 に 、 すく な り ま す 。 回 
ひび 、 割れ 、 変 形 等 が 発生 し て (但し 、 金属 部 は 除く ) ⑧ 誠 明宏 ョ 上 輸 に は 寿命 が あり ます 。 


いま せん か ノン さと ノー N 

計 | こま め に ハタ キ や 節 5 か い ハ ケ 、 ブ 設置 し て 8 一 10 年 経つ と 、 外 観 に 異常 が な なく て も 内 部 の 劣化 が 進行 し て いま す 。 点検 交換 を お すす めし 

布 - 和 紙 ラ シ で ホコ リ を 落と し 、 目 の 細か い ます 

柔らか な 布 で 軽く 拭い て くだ さい > 】 間 。 
WN ク ⑧3 年 に ] 回 は 、 工事 店 等 の 専門 家 に よる 点検 を お 受け くだ さ 
を 使 し た の ち 水 洗い し 、 
に い 。 消 し グ 
プ は 素手 で さわ る と 指紋 が つき ます 。 
ゴム 手袋 等 を 使用 し て くだ さい 。 
LD 人 に NO 使用 方 法 の ご 相談 な ど 固定 電話 、PHS か ら は 、 フ リー ダイ ヤル 携帯 電話 か ら は 、 ナ ビ ダ イ ヤル 
ES 等 は 使 な いで くだ さい 。 


SE お 容 様相 談 セ ンタ ー 【@g。0120-508-562 2Z, 0570-550-189 
| = | 


T ーー 寺 隔 。 圭 則 店 、 画 フ リー ダイ ヤル ・ ナ ビ ダ イ ヤル が ご 利用 で き な い 場合 は 06-6792- 1 582 FAX の 場合 06-6792-5993 
上 生じ た 吾 は 、 速 や が に 電源 を 切っ て 、 販 売店 、 工 事 店 まで お 申し 画 ご 相談 受付 時 間 ( 年 末年 始 を 除く ) 月 曜日 土曜 日 午前 9 時 一 午後 5 時 


さい 。( 部 品 等 の 取り 替え は 勝手 に し な いで くだ さい 。 ) 
~ うう 本 社 〒545-8522 大 阪 市 阿倍 野 区 長池 町 2o 番 6 ら 号 
シャ ー プ 株 式 会 社 し 分 エフ 81 8522 友 全 県 福 山 市 PB 赤地 1 


= る ⑧ 施 工 前 に 施工 説明 を よく お 読み の うえ 、 正 し く 施 工 し て くだ さい 。 
施工 説明 | 工事 店 様 へ 久本 説明 書 は 必ず お 客 様 に お 渡し くだ さい 。 


仕様 


人 @ 屋 内 天井 埋 込 専 用 器具 で す 。 
人 断熱 施工 不可 用 M 形 器具 取付 梓 で す 。 


人 @ 単 体 で は 使用 で さま せん 。 必 ず 専 用 LED 器 具 ( 別 売 ) と 
組合 せ て ご 使用 くだ さい 。 


DL-YA0011 
代表 適合 形 名 


音 部 の 名 称 


※ 下 図 は 、 簡 略し た 図 で す 。 


付属 部 品 


< この 器具 は 非 防水 

で す 。 湿気 の 多い 

水 ぬ れ 場所 や 屋外 で 使用 

禁止 し な いで くだ さい 。 
火災 感電 の 原因 と 
な り ま す 。 


単体 で は 使用 で きま せん 。 


器具 本 体 表 示 ま た は 本 説 
明 書 に 従っ て 、 適 正 な 組 
合せ で ご 使用 くだ さい 。 
火災 感電: 落下 の 原因 と 
な り ま す 。 


区 取付 け 前 の 注意 事項 に つい て 


@ ロ ッ ク ウ ー ル 等 の や わら か い 天 井 及 び 琴 酸 カ ル シ ウ ム + 


肥 の 天井 に 取付 ける 場合 は 、 必 ず 器 具 の 取付 金具 又は 取付 


バネ と 天井 の 間 に 補 強 材 ( 鉄 板 、 木 片 等 ) を いれ て くだ さい 。 


條 取付 面 が 充分 乾燥 し て か ら 和 器具 を 取付 け て こく だ さい 。 
され た り 、 絶 縁 不 良 の 原因 と な り ま す 。 


付 面 の 乾燥 が 不 充 分 で す と 和 器具 の メッ キ 部 や 塗装 部 が 侵 


@ 表 面 に | mm 以上 の 凹凸 の ある 天井 は ザ グ リ を し 、 平 ら 5 に し て くだ さい 。 凹凸 の ある 天井 に その まま 取付 ける と 、 


光 モ レ 気密 性 の 低下 の 原因 と な り ま す 。 


ーー 


ーー ニー ニー ニュ ーー ニニ ニュ ーー ュー ニー ュー ュー ムーニー ュー ニー: 


施工 説明 


の ) 天井 面 を 確認 する 

信 天 井 の 埋 込 穴 が ヵ 150 土 ら mm か が 確認 し て くだ さい 。 

念 天 井 の 器 具 取 付 面 の 厚 さ が 5 一 25mm か が 確認 し て くだ 
さい 。 


埋 込 穴 


の 150 


人 @ 埋 込 必要 高 さ は 使用 器具 に より 異な り ま す 。 使 用 する 


LED 器 具 ( 別 売 ) の 「 施 工 ・ 取 扱 説明 書 」 を 参照 し て くだ 
さい 。 


指定 の 取付 可能 天井 厚 ・ 埋 込 涼 寸法 以外 の 天 
で くだ さい 、。 落下 の 原因 と な り ま す 。 


6) 枠 を 取付 ける 
念 電 込 穴 に 枠 を 押し 上 げ て くだ さい 。 


20 」 


@ 取 付 金具 ( ら 個 ) を バン ド に 差し 込み 、 育 を 軽く 押し な 
が ら 引 き 下 ろ し て くだ さい 。 


> 取付 金具 (2 
i | 


加 ) 


バン 


取付 金 具 と バン ド と の 間 に す き 間 の ある 場合 は 確実 に 
取付 いて いま せん 。 再 度 、 取 付 金 具 を 引き 下ろ し て く 
だ さい 。 


〇 < 


| | すき間 


く 取 付 金具 を 外す 場合 > 
@ 取 付 金具 の 背 を 押し な が ら 上 へ スラ イド させ て くだ さ 


i: 
【 


取付 けが 不 完全 な 場合 、 落 下 の 原 因 と な り ま す 。 


: ※LED 器 具 ( 別 売 ) の 取付 方 法 は 、LED 器 具 に 付属 の 


): ©@) LED 器具 (別売 ) を 取付 ける 
: 倫 LED 器 具 ( 別 売 ) の 取付 バネ 及び 構造 部 が バン ド に 接触 


し な いよ うに 取付 け て くだ さい 。 


: @LED 器 具 ( 別 売 ) に 接続 する 電源 線 を バン ド に 挟み 込ま 


な いよ うに 取付 け こ くだ さい 。 


「 施 工 ・ 取 扱 説明 書 ] を 参照 し こく だ さい 。 


| LED 器 具 ( の 100) の 取付 バネ 配置 > 


取付 平 式 
バン ド 


LED 器 具 本 体 


LED 器 具 側 取付 バネ へ 


: | 取付 バネ 、 取 付 金具 が バン ド に 接触 し た り 、 取 付け が 不 完全 
: | な 場合 、 落 下 の 原 因 と な り ま す 。 


: | 電源 線 を バン ド に 挟み 込む と 、 火 災 感 直接 触 不良 の 原因 と 
: | な り ま す 。 


: (⑨) 使用 前 に 確認 する ) 
: 念 取付 状態 点灯 状 態 を 確認 し て くだ さい 。 


